Das 100 der komme AA 
Jahre ist von Philips. 


nr 


Die besonderen Vorzüge 
des Goya 568. 


16 Programme 

Mit nur 8 Tasten können 16 ge- 
speicherte Programme gewählt 
werden. Vorzugsweise auch 
mit der Ultraschall-Luxus- 
Fernbedienung. 


Programmierbare Automatic 

Mit der Automatic-Taste können 
die bevorzugten Werte für 
Lautstärke, Helligkeit und Farb- 
sättigung individuell einge- 


speichert und abgerufen werden. 


Bildschirm-Anzeige 
Elektronisch steuerbare Bild- 
schirm-Signalstreifen machen 
die Senderabstimmung und die 
Einstellung der Werte für Laut- 
stärke, Helligkeit und Farb- 
sättigung sichtbar. 


@ 100 %-Farbbild in Inline- 
Technik: Philips Farbbild- 
röhrensystem 20 AX, selbst- 
konvergierend. 

e Philips K9i-Volltransistor- 
Modul-Chassis, millionenfach 
bewährt. 

© Serienmäßig Luxus- 
Ultraschall-Fernbedienung. 

© Überlegene Ton- und Klang- 
qualität durch Konzertlaut- 
sprecher und Hochtonlaut- 
sprecher. (Weitere Steige- 
rung durch Anschluß an die 
Hi-Fi-Anlage.) 

© Kopfhörer-Anschluß an der 
Frontseite. 

e Ton-Stop-Taste. 


@ Drahtlose Fernseh-Infrarot- 
Tonübertragung mit 
Kopfhörer (für jedes Philips 
Farbfernsehgerät). 

@ internationales Soft-Line- 
Design, nußbaumfarbenes 
Holzgehäuse. 


Luxus-Ultraschall-Fernbedienung 


Programmanzeige 


Kanaleinstellung(Programm) 


Lautstärke 


‚Helligkeit 


PHILIPS 


Philips 
Die Erfolgsklasse. 


Ihre Vorteile: @ Bedienungskomfort durch Geräte der Erfolgsklasse: 
@ Philips K9i-Volltransistor- Präzisionstechnik: Pro- Goya 562 
Modul-Chassis: das zuver- grammwahl durch 8 Sensor- Goya Brillant 585 
EER CAVO. MEAIEESER flächen, leichtgängige Goya Luxus 585 
millionenfach bewährt und Schiebesteller für Lautstärke, Goya exclusiv 588 
doch der Zeit voraus! Ton, Helligkeit, Kontrast Goya 2000 
© Das 100°/o-Farbbild in Inline- und Farbsättigung. Leucht- Interfunk 580 
Technik: Philips Farbbild- ziffern-Programmanzeige. Rubens 581 
röhrensystem 20 AX , selbst- © Philips bietet Luxus-Ultra- 
konvergierend. schall-Fernbedienung als 
In Europa Nr. 1! Nachrüstsatz! 
@ Sofortbild durch Schnellheiz- @ Anspruchsvolle Formgebung 
katode: nur 5 Sekunden bis in nußbaumfarbenem Holz- 
zum brillanten Farbbild. gehäuse oder in Weiß 
Ton sofort. seidenmatt. 


et NET re DES: 


Nachrüstsatz für Ultraschall- 
Fernbedienung 


Philips 


Die Fernbedienungsklasse. 


Ihre Vorteile: 

@ Luxus-Ultraschall-Fernbe- 
dienung serienmäßig, d. h. 
8fach direkte, drahtlose 
Programmwahl aus mehr als 
8 m Entfernung in beliebiger 
Reihenfolge (z. B. vom 1. aufs 
3. Programm). Regelung von 
Farbsättigung, Helligkeit, 
Lautstärke und das Ein/Aus- 
Schalten aus der Bereit- 
schaftsstellung (Stand-by). 
Störsicher durch Spezial- 
Impuls-Code. 


@ Steuerung der Bedienungs- 
funktionen vorzugsweise 
über Luxus-Ultraschall-Fern- 
bedienung oder über die 


Programm-Sensoren und 
Schiebesteller am Gerät. 

@ Extras im Bedienungskom- 
fort: Sprache/Musik-Taste, 


Automatic-Taste für optimale 


Mittelwert-Einstellung von 
Farbsättigung, Helligkeit, 
EGCG 

@ Philips K9i-Volltransistor- 
Modul-Chassis , millionen- 
fach bewährt — der Zeit vor- 
aus. Es gibt kein besseres 
Modul-Chassis! 

@ Das 100°/o-Farbbild in Inline- 
Technik: Philips-Farbbild- 
röhrensystem 20 AX selbst- 
konvergierend. 

In Europa Nr. 1! 


Geräte der Fernbedienungs- 
MEERN 

Goya 586 electronic 

Goya 563 

Rubens 583 


BT: 
Luxus-Ultraschall-Fernbedienung 


PHILIPS 


PHILIPS 


Philips 
Die Luxusklasse. 


Ihre Vorteile: @ Zweistellige Leuchtziffern- Geräte der Luxusklasse: 
@ Exklusives internationales Programmanzeige für Goya royal 567 
Design in Soft-Line: nuß- 12 Programme. Goya royal 665 
baumfarben mit Anthrazit- @ VCR-(Video Cassetten 
Front oder weiß seidenmatt. Recorder) und VLP-(Bild- 
© Programmwahl durch 12 platten)-Anschluß. 
Sensorflächen am Gerät, @ Anschluß für die Hi-Fi-Anlage. 
Schiebesteller für Lautstärke, @è Einbau-Nachrüstsatz für 
Bässe, Höhen, Helligkeit, drahtlose Infrarot-Tonüber- 
Farbsättigung und Kontrast. tragung (mit Ohrhörer) 


Luxus-Ultraschall-Fernbe- 
dienung serienmäßig für alle 
Funktionen. 


@ 20 AX-Inline-Technik ‚selbst- 
konvergierend, K9i-Voll- 
transistor-Modul-Chassis. 


Luxus-Ultraschall-Fernbedienung 


Die Partnerschaft 
zu Ihrem Nutzen- 


Forschung. Prüfung. Produktion. 

Auf Philips-Qualität ist Verlaß. Bei Philips gibt es die 
Hersteller-Garantie für alle Module, Halbleiter 

und Bedienungselemente, denn Philips baut alle Teile 
selbst. Sogar die Farbbildröhre! Hinter jedem Philips 
Fernsehgerät steht die Verantwortung qualitäts- 
bewußter Philips-Mitarbeiter, die bewährte Prüftechnik 
und die Fertigungserfahrung aus über 40 Millionen 
Fernsehgeräten! 


Tuner-Abgleichplatz 


er 


Dauerlastprüfung 


Philips & der Fachhandel. 
Qualität & Fachberatung. 


Vorführung. Beratung. Verkauf. 

Im Fachhandel und in den Fachabteilungen der 
Warenhäuser ist Ihnen Beratung und Service qualifi- 
zierter Fachkräfte sicher. Die Fernsehgeräte-Techniker 
des Fachhandels werden von Philips nach dem neuesten 
Stand der Fernsehtechnik geschult. Der Wert der 
hundertprozentigen Philips Fernsehgeräte wird durch 
diesen optimalen Dienst am Kunden noch gesteigert. 
Vertrauen Sie dem Fachhandel! 


Anlieferung EGUE 


Technische Änderungen vorbehalten. 


